JOZEF SAWICKI 


c. k. werkmistrz telegrafu 


przeżywszy lat 48, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami zmarł dnia 8 lutego 1913 roku. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 

Zmarłego i Znajomych na wyprowadzenie zwłok. które odbędzie sie we wtorek dnia ll b. m. 

o godzinie 3-ciej po poł. z „Collegium medicum” przy ulicy Grzegórzeckiej wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 12 b. m. O godzinie 8-mej rano w kościele św. Norberta przy ulicy Wiślnej. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie — Telefon 824. Drukarnia Związkowa w 


